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PART III 
Public Works Department 


PRE- QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. DB. 11-4281/2009. 

23rd February 2010 . 
The tender for pre- qualification and execution 
of the following work is invited by the undersigned 
from financially sound and well experience: 
Registered A Class Contractors / Firms of Kerala 
Public Works Irrigation Department who have 
successfully completed at least one similar worke 
oosting more than 40 % (Forty percentage ) of the 
extimate P , A , C . of work during the last five years . 
The application for tender schedule should 
supported by certificate of prior experience in work as 
mentioned above obtained from agreement authority 
and tender schedule will be issued only to those 
who satisfy this condition . Necessary certificate 
in this effect shall be produced from the 
officers concerned not below the rank of Executive 
Engineer . Tenders should be submitted so as to 
reach the undersigned on or before date and time 
prescribed for the work as below by Registered 
Post/Speed Post. The receipt in Form T . R . 5 towards 
the purchase of tender schedule should be enclosed 
along with the tender documents. Tender by courier 
service will not be accepted . 

Tender No. - PQ . 76 /SESC / 2009 - 10 . 
Name of work - Heavy Maintenance scheme 

Kanjirappally Erumeli road 0 /00 to 
11/ 815 k . m , including maintenance for five 
year after completion . 


Estimate P . A . C . - Rs. 690 lakh , 
Nature of work — Providing 50 mm BM & 25 mm 

BC side drain , irish drain , retaining wall 

culvert . 
E . M . D . - Rs. 50 ,000. 
Cont of tender documents - -Rs . 25 ,000 + 

12 .5 % VAT. 
Date and time of sale of tender documents 

29 - 3- 2010 to 31- 3 -2010 upto 3 p . m . 
Lagt date and time of receipt of tender 

8 - 4 -2010 upto 4 p . m . 
Date and time of opening of tender - 8-4 -2010, 

4 . 30 p , m . 
Time of completion - 18 months . 

All the conditions prevailing in this 
Department regarding tender pre- qualifioation are 
applicable to this tender also . Purther 
details , if required can be had from this office 
during working hours , 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും 
eaa maneno സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
തിരുവനന്തപുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
( പവിത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുളളവരും ഈ ( പ് - 6 അ ി യ ി 9 
40 % - dowodran ( 24 ,82 naoma 


തെങ്കിലും ഒരു പണീ ( ഒറണി കഴിഞ്ഞ അ 
വർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ 
ലാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തി 
എടുത്തു നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുക 
( പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ 
തപാൽ സപ്ഡം പാസന് മുഖാന്തിരം ജനിച്ചു 
കൊളളുന്നു . ടെബർ ( പമാണ്. വാങ്ങുമ്പോൾ 
ലിക്കുന്ന ഹാറം ടി , ആർ. 5 • പ്രകാരമുളള രസീത് 
ടെനറ്റിനാടൊപ്പം ഉ പ ക ക ാ ള ളി 0 2 2 താ ണ് . 
പ്രസ്തുത പനിയടെ40 %- ൽ കുറയാത്തതും സമാന 
സ്വഭാവമുളളതുമായ പണികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

വിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കററ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു . 76 എസ്. ഇ . 

എസ , സി , 2009-10. 
( പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - പൊവ11 മെയിന്റനൻസ 

സ്കീം - കാഞ്ഞിരപ്പളളി - എരുമേലി റോഡ 
000 മുതൽ 1 , 815 കി . മീ . വരെ (പണി 
പൂ ർ ത്തി യ റ ി യ ശേ ഷം 5 വർഷത്ത 

മെയിൻറനൻസ് ഉൾപ്പെടെ). 
അടങ്കൽ തുക രൂപ) 690 ലക്ഷം. 
പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - 50 mm ബി എം & 
-- 25 mm സൈഡ് ഡിൻ, 
നിരതവ്യം- രൂപ 50, 000 . 
ദർഘാസിന്റെ വില രൂപ 25, 000 + 12.5 % വാറ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

29- 3 -2010 മുതൽ 31- 3 -2010 , 3 മണിവരെ, 
ദർഘാസ്, സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 8 - 4- 2010 , 4 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

8 - 4- 2010 , 4 . 30 മണി, 
കാലാവധി - 18 മാസം, 

ദർഘാസ° ഫോറങ്ങൾ താളം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യാഗസഥൻറ മാഫീസിൽനിന്നും മുകളിൽ പറഞ്ഞ 
( പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 25, 000 രൂപയും 12 . 5 % മൂല്യ 
വർധിത നികുതിയും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുൻപരിചയം 
സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെൻറ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറുകൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത 
ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുകയുളളു . പൂരിപ്പിച്ച് 
മടറുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതിക്കും 
സ മ യ അത്തി നും മുൻപായി രജിസ * റർഡ 
പോസ്റ്ററിലോ സ്പീഡ് പോസ°ററിലോ ലഭിക്കേണ 
താണ്. കൊറിയറിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകാ 
സ:Jീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണന 
യ്ക്കുള്ള ഈ റ ം ം അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായ നിക്കും. 


PRE- QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No . 12-1586/ 2004. 

25th February 2010, 
Competitive postal tenders in scaled cover 
Superscribing the name of work is invited under 
two cover system for and on behalf of the Governor 
of Kerala by the Undersigned froin " A " Class or 
equivalent registered contractors (individual/ firm ) 
of the Kerala Public Works Department 
upto 4 p . in . on 20 - 4- 2010, Technical bids shall 
be opened by the Superintending Engineer or by 
an authorised officer on the same day at 4 . 30 p . m . 
in the presence of tenderers present . The Department 
w !l not be responsible in any way for the non- receipt 
of tenders in time due to the postal or any other 
delay 

Inder vc . - - 11{ SENHcc 2009 - 10 Kochi. 
Name of Work Periodical Renewal from 
- ST . 251 (10 ) 10 kJn . 261 000 of NH 49 in 

tli : State of Kerala , 
P . A . C - Rs. 257 lakh. 
E . M . D . - Rs, 50 ,000 . 
Cost of tender form - Rs. 25 ,000 + VAT. 
Dateand time of sale of ten der forms - 6 -4 - 2010 to 

7 -4 -2010 up to 1 p . 1 . 
Tiine of completion - 9 months . 

The technical bid will be examined and decided 
by the Chief Engineer s Tender Committee and 
qualified bidders will be intimated . Financial bid 
of pre - qualificd bidders shall be opened after notifying 
the date and time to the qualified bidders. 

- Technical bid , financial bid and E , M , D . 
shall be enclosed in separate covers superscribing 
“ Technical Bid " and " Financial Bid " as the case may 
be and both covers along with the cover 
containing E , M . D . and preliminary agreement 
shall be enclosed in a single scaled envelope 
superscribing the name of work . 

All other conditions in Kerala P . W . D . are 
applicable to this tender also . 

SPECIAL CONDITIONS 
- 1 . Programme for execution - let 3 toonths 

35 ; 2nd 3 months - 70 %; Ilast 3 months 

100 % 
These works are to be completed within time 
nahedule furnished . 

2 . The prospective tenderers (individual/ firm ) 
have to mobilise the required machinery for the 
Work by themselves. 

3 . The prospective tenderer should have 
coinpleted at least one work of similar naturc costing 
at least 50 % of the PAC of the work 
tendered during the last 5 years . Tender forms 
shall be issued only to those tenderer 
(individual/ firm ) who produce certificate to this 
effect issued by the concerned Executive Engineer . 

4 . No tender on joint venture is acceptable . 


Office of the Superintending 

( Sd . ) 
Engineer, Roads and Bridges, Superintending Engineer. 
South Circle , 

( For and on behalf of the 
Thiruvananthapuram , Governor of Kerala ). 


6 . The tenderer shall enclose a programme 
chart of work along with the tender. 

6 . Receipt of sale of tender form must be 
attached along with the tender . 

7 . The rates quote:1 by the tenderer will be final 
and there would be no post- tender negotiations 
regar ling the quoted rates, 

8 . A prc- bid meeting will be held at 11 a. m . 
on 13 -4 -2010 at the office of the undersigned . 


ടെക്നിക്കൽ ബിഡ ഫിനാൻഷ്യൻ ബിഡ എന്നിവ 
ടെ.ക നിക്കൽ ബിഡ്/ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡം എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടിയ പ്രത്യകം (പ്രത്യകം കവാറു 
കളിൽ അടക്കം ചെയ തലമുവച്ച് ജോലിയുടെ പേര് 
മേലെഴുതിയ മറെറാരു മുദവച്ച കവറിൽ സമർപ്പി 

ണ്ടതാണ് , ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യവും 
( രാഥമിക കരാറും ദർഘാസ് അടങ്ങിയ കവറിൽ 
( ടെക്നിക്കൽ ബിഡ ) (പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കേണ 
താണ്. 

- (പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


- 1 , ( പവുത്തിപൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുളള പ്രാഗാം; 
ആദ്യത്തമാസം - 35 , രണ്ടാമത്തെ 3 മാസം 
70 %, അവസാനത്തെ 3 മാസം - 100 %. 

(പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ മുകളിൽ കാണിച്ച 
സമയപരിധിക്കുളളിൽ ചെയ്ത് തീരംകണ്ടതാണ്. 


- കേരള ഗ വ ർ ന ൽ ക്കു വേ ണ്ടി ദേ ശ യ പാ ത 
( മദ°ധ്യമേഖല) സൂപ്രണ്ടിംഗ്" എഞ്ചിനീയർ, കൊച്ചി 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി 
എ ക്ലാസഭ അംഗീകത കരാറുകാരിൽനിന്നും ( കേരള 
പി , ഡബ്ല്യ , ഡി ,) മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള 
മുവച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത്ആലേഖനം 
ചെയതിട്ടുള്ള മായ കവറുകളിൽ മുൻകൂർ യോഗ്യതാ 
ദർഘാസുകൾ ( ഇരട്ടകവർ രീതി - കവ് 1 . ടെക്നിക്കൽ 
ബിഡ ", " കവർ2 . ഫി നാ ൻ ഷ്യ ൽ ബിഡ 
രജിസ റേറഡ് തപാൽ മുഖേന മാ ( തം ക്ഷണിച്ചു 
കൊളളുന്നു . (പ്രസ തുത "ദർഘാസുകൾ 20 - 4- 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്ന 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 . 30- ന് തൽസമയം ഹാജരായി 
eളള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുൻകൂർ 


യോഗ്യത അടങ്ങിയ കുവർ 1 ( സാങ്കേതിക ദർഘാസ് 
മാത്രം തുറക്കുന്നതുമാണ്", തപാൽ .തകരതലാ 
മറ " കാലതാമസമോ വന്നാൽ ഇ ഡി പ്പം 6 5 മെ നറ 
യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറെടുക്കുന്നതല്ല . 

ദർ ഘാസ് നമ്പർ - 14എസ്. ഇ . എൻ, എച്ച്. 
- സി. സി . 2009-10കൊച്ചി . 
(പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ 
എൻ. എച്ച് . 49- ൻ കി , മ1, 251, 000- നും 
കി , മീ . 261, 000- നും മദ°ധ്യ കാലാകാല 

ങ്ങളിലുളള പുനരുദ്ധാരണം, 
അടങ്കൽ തുക - രൂം. 257 ലക്ഷം 
നിരന്ന (ദവ്യം -രൂപ. 50,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 25, 000 

വാററ ”, 


- 2 . ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ക രം വു കാ ര ൻ ( വ്യക്തി സ്ഥാപനം പ്രവൃത്ത 
ആവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്വയം സംഘടിപ്പി 
ക്കണതാണ്. 
- 3 , ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ 
ഉദ ശിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ വ്യക്തി സഥാപനം) 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനുളളിൽ അടങ്കൽ ക 
യുടെ 50 % തുകയ്ക്ക് മേൽ വിവരിച്ച പണികൾക്ക് 
സമാനമായ ഒരു പ്രവൃത്തി എങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കി 
യ രിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതി ന " " ബന്ധപ്പെട്ട 
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാക്ഷ്യ 

പ്പെടുത്തിയ പണികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ) 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ 
ദർഘാസ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ . 
- 4 , സംയുക്ത സംരംഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന 
ത്തിൽ ദർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
- 5 , കരാറുകാർ പ്രവൃത്തി സമയപരിധിക്കുളളിൽ 
ത1 ൽ ക്കാ ന മ വ ശ 1 മ മ യ പ്രാഗ്രാം ചാർട്ട് 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

6 . ദർഘാസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വില അടച്ച 
രസീതുകുടി ദർഘാസിനൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
- 1 . ക രാ റു കാ ര ൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
നിരക്കുകൾ അന്തിമമായിരിക്കും, 8 ൽ ഘ ാ സ 
തുറന്നതിനുശേഷം നിരക്കുകളിൽ യാതൊരുവിധ 
നീക്കുപോക്കുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല , 


ദർഘാസം ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും - 6 -4- 2010മുതൽ 7. 4-2010 , 1 മണി 


വാ . 


- 8 . പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാരുടെമുൻ മർ ഖാസ 
യോഗം ഈ ഓഫീസിൽവച്ച് " 13- 4- 2010, 11 . 30 
മണിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


കാലാവധി 9 മാസം, 


. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ മറൊല്ലം 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


കരാറുകാരുടെ മുൻകൂർ യോഗ്യത ബന ധപ്പെട്ട 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ദർഘാസ് കമ്മിററി 
പരിശോധിച്ച് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ഈ 
വിവരം രാഗ്യരായവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതും 
അ പ്രകാരം യോഗ്യരായ കരാറുകാരുടെ ദർഘാസുകൾ 
( ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്) മാത്രം ഹജ്ജരായിട്ടുള്ള ടി 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
N . H . Cumitral Circle, 
Vyttila, Kochi. 


- (Sd.) 
Superintending Engineer . 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICBS 


4 . 


(1) 


3 Nos. 


List of tools & plants 
Lorry / Tipper 

- 
Hoist 
Cement Concrete Mixer 
Vibrator 

- 

- 
Generator 

- 
Scaffolding & Shuttering - 
TCB 

- 


Pump 


4 » 
3 , 
2 >> 
1500m * 
1 No. 


No. D5-3703 /61/2009. 

24th February 2010 
Bids from Contractors/ Firms for Pre - qnalification . 
Cum -Financial Bids are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by the Superintending 
Engincer, Buildings and Local Works, 
Central Circle, Thrissur upto 4 p . m . on 27 - 4 - 2010 
for the work mentioned below (double cover system ) . 

Tender No. - P . Q . 95 /2009 -10 . 
Name of work Construction of Class Room 

in Government Sree Rama Polytechnic 

College , Thriprayar. 
Estimate PAC (Civil +- Electrical) - Rs. 300 Lakh . 
Details of work - Three storied RCC framed 

column structure building . 
Foundation - RCC footing /RR masonry . 
Superstructure – High density solid concrete 

block masonry 
Doors - Anjili wood. 
Windows --Steel. 
Flooring - Cement/ Ceramic tiles . 
Period of completion -- 18 Months. 

A Class Contractors /Pirins (also having joint 
venture ) registered in State P . W . D . having experience 
in the building construction work of similar nature 
and also consider themselves capable of taking up the 
construction of major building can obtain Pre 
qualification bids & tender schedule of the above 
building works from the Office of the undersigned 
from 17 - 4 - 2010 to 20 - 4 - 2010 between 10 . 15 a . m . 
to 4 p . m . on application and payment of 
Rs. 25 ,000 + VAT. The Electrical work of the 
above building shall be done simultaneously with 
approved licencies of Electrical inspectorate / 
Registered Electrical contractors in PWD /Electricians 
in PWD under the supervision of Elcctrical wing 
of P . W . D . The contractors/ firms themselves 
should produce relevant records to prove their 
cligibility before the undersigned for obtaining 
the bids, the eligibility norms are as follows : 
1 . Contractor/ firms should execute Govern 

ment works of similar : Nature costing 
Rs. 180 Lagh cach during the last five 
financial years (Annual Turn Over ) . 


Copy of certificate for item Nos. 1, 2 and 4 
attested by an officer not below the rank of 
Executive Engineer should be submitted along with 
the request for obtaining the bid . 

The filled up and signed P . Q . bids along with 
all required Proforma and questionaires and 
certificates (in triplicate ) with E . M . D . for 
Rs. 50 .000 pledged in favour of undersigned with 
executed preliminary agreement in Stamp Paper for 
Rs, 50 in one sealed cover ( P . Q . bid cover ) and 
Tender Schedule ( priccbid ) in another cover 
superscribing the Name of work and the 
Pre -Qualification bids as in the case may be sent by 
registered post so as to reach the office of under 
signed before 4 p . m . on 27- 4- 2010 . The Depart 
ment will not be responsible for any delay or loss 
in delivering by post . (Courier Service will not 
be accepted) . The tender documents will be issued 
only to the registered contractor s of PWD and 
are not transferable . If the date of receiving 
tender happened to be a public holiday , the tender 
will be received very next working day in the 
specified time. 

The P . Q . bids will be opened on 27-4 -2010 
at 4 . 30 p m . and will be submitted to Chief 
Engineer s Committee for scrutiny and finalisation of 
pre- qualification panels. The cover coataining tender 
schedule ( Price bid ) will be opened only after the 
finalisation of P . bids by Chief Engineer s 
Committee and only these of the bidders who have 
become pre - qualified for the particular work . 


ng of price bid 


The date and time of opening of prioc bid 
will be intimated to the pre-qualified contractors / 
firms concerned in time. The ecoders of those who 
have not become qualified will not be considered on any 
account . 


Contractors/Firms should have satisfactorily 
completed a single work atleast not less 
than Rs. 120 lakh ( Estimate PAC ) during 
the last 3 years. 
Contractors Firms should have a financial 
capacity of producing Bank guarantee at 
10 % of Contract amount of the work at 
the time of executing agreement. 


The tenders of the contractors/firms without 
required E . M . D . of Rs. 50 , 000 pledged in 
the name of undersigned and the executed 
preliminary agreement in Stamp Paper worth 
Rs. 50 in Cover No . I ( Techoical Bid ) will be 
summarily rejected , 

The condition in G , O . (P ) No . 84 /97/ P W & T 
dated 19 -8 -1997 and its amendments and all other 
conditions prevailing in K . P . W . D . regarding 
pre -qualification bids and tenders will remain 
unchanged and are equally applicable to the above 
work also . The undersigned reserves the right to 
reicot all or any of the tenders on pre -qualihcation 


3 . 


| (4 ) താഴെ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്തമായി 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
( എ ) ലോറി ടിപ്പർ 

- 3 എണ്ണം 
| ( ബാ ഹോയിസ്റ് 

- 3 എണ്ണം 
( സി ) സിമൻറ്കോൺക്രീറ് 
മിക്സ്ച ർ 

- 3 എണ്ണം 
( ഡി ) വൈബാറർ 

- 4 എണ്ണം 
യ പമ്പ 

- 3 എണ്ണം 
(എഫ് ) ജനറേററർ 

- 2 എണ്ണം 
| ( ജ7) സ്കാഫോൾഡിംഗ 

ആൻറ് ഷട്ടറിംഗ - 1500 ച . മീ , 
(എച്ച്) ജെ . സി . ബി . 

- 1 എണ്ണം 
കമനമ്പർ 1 , 2 , 4 എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള 
രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെപദവിയിൽ 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ . സാക്ഷ്യപ്പെടു 
ത്തിയിരിക്കണം, 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുളള 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻറ 
ഒാഫീസിൽനിന്നും 17242010 മുതൽ പ്രവർത്തി ദിവസ 
ങ്ങളിൽ 10 .15- നും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ രുപ 25,000 + 
വാററ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
20- 4-2010, 4 മണിക്കുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും 
ദർഘാസം ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 22- 4-2010 , 
4 മണിവരെയാണ്, 


bids without asigning any reasons. Price preference of 
10 % of the contract amount of the lowest quoted 
contractor may be allowed to the tender submitted by 
M ! Kerala State Construction Corporation Limited 
All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicable to this sender also . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണി സപണിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ , വ അഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ 
വർക്സ , മാധ്യമേഖല , ആശ ശൂർ പൊതു 
മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും 
താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തി 
ഏടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ എ കാസ് കരാറുകാർ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും താരം പറയുന്ന 
( പ്രവർത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 
പ്രവർത്തിക്കുമുളള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
( ഡബിൾ കവർ സഹിതം) . ഈ പ്രവർത്തിയുടെ. 

ല ക • S 1 2 ൽ വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കു 
ഇ ൻ സ ” ക പ ക ടം 0 0 0 1 0 1 0 അംഗീകാരമുള്ളവർ 
രജിസcടർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ട്രാക്റോ സ 
പി , ഡബിയു . ഡി .യിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നിവരെ 
കൊണ്ട് പി , ഡബ്ലിയു . ഡി . ഇലക്ട്രിക്കൽ വീരാഗ . 
എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ട 
താണ്. താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന 
തിനുളള രേഖകൾ " ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു . 95, 2009. 10 . 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് - തൃപ്രയാർ ഗവൺമെൻറ് 

പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ക്ലാസ് റൂം 

നിർമാണം. 
അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ -- ഇലക്ട്രിക്കൽ) - 

രൂപ 300 ലക്ഷം, 
വിവരണം - മൂന്ന് നിലകളിൽ പ്രബലിത 

കോൺക്രീററ് ചട്ടക്കൂടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം . 
അടിത്തറ കോൺക്രീററ്} കരിങ്കല്ല് പണി. 
ചുമർ - സിമെന്റം” കോൺക്രീററ് ബ്ലോക്ക് 

മേസണി, 
വാതിൽ -ആഞ്ഞിലിമരം . 
ജന - സററീൽ, 
ഫ്ളോറിംഗ് സിമൻറ് സിറാമിക് ടൈൽസ്. 
കാലാവധി - 18 മാസം. 
ൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 

വാർഷിക ഇടപാട് തുക 180 ലക്ഷ , 
രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ സർക്കാർ 
പ്രവൃത്തികൾ ച ച യ ത ി ര ക ണം . 
ആയതിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ 
വർഷത്തിലെ ബാലൻസ്ഷീററ് ( 

അവർ 
കണക്ക്) ഉളളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം, 
അപേക്ഷകർ പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമാറാ 
അടങ്കൽ തുക 120 ലക്ഷം രൂപയിലും 
ഒറം കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴി 
മൂന്നുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏ ക ര റ $ 
പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. * 
എസ്ററിംഗററ് തുകയുടെ 10 % സാക 
ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക 
ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇത ിനായി 20 
(പാത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉളളടക്കംചെയ്തിരിക്കും ,, 


കങ്കാരുവിധമാകരിക്കുന്ന 


- കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന് കുറഞ്ഞ 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ദർഘാസ് 
തുകയിൽനിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയ 
മാണ്, പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുനിയോഗതാ 

ഫോറങ്ങൾ 3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, പിലിമിനറി 
എഗ്രിമെൻറ് എന്നിവ അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും 
( പവുത്തിക്കുളള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്തെ കവറിലും 
പ്രത്യേകം മുവച്ച കവറുകളിൽ അടക്ക . 
ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും മററും യഥാവിധി 
കവറിനുമുകളിൽ എഴുതി താഴെ ക പ്പ 191 രി ക്കു ന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓഫീസിൽ ദർഘാസ പ്രമാണങ്ങൾ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു മുമ്പായി 
എ അ ന്ന വി ധ മ 1 ൽ രജിസ്റ ർഡ് തപാലിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ( കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന 
തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) . തപാൽ തകരാർമൂലരാ 
കറേറതെങ്കിലും കാരണവശാലും നിശ്ചിത സമയം 
കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ 
യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവുംഏറെടുക്കുന്നതല്ലേ . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി 
ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ ” (പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത 
വകുപ്പിലെ അംഗീകത കരാറുകാർക്കു മാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാററം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാ 

തുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ മുപ്പത്രത്തിൽ 
എഴുതി ഒപ്പിട്ട ( പാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50, 000 രൂപയുടെ 
നീരവ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരവ്യം 
തശ്ശൂ ർ സെൻട്രൽ സ ർ 4 1 2 സ പ ണ ? • ഗ • 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടു 
ത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തി 
നുളള ദർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്ന 
തിന് നിശ്ചയിച്ച അവസാന ദിവസം , വൈകിട്ട 
4 . 30- ന് തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിററിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും 


പൊതു അ 


മ 


അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി അ യ യ ക ക ത മാ ണ ". 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മുൻഗണന ന ് ശ • ച യ യ 
അംഗീകരിച്ച കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 
( പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്ന 
n101avaowla . 1994. Ano 1 m 1 03. 09 
യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ 
പവ്യത്തിക്കുളള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും . 

യാഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപന 
ങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുളള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകുട്ടി 
രറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും . യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുളള 
അവകാശവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക 
QE500101.de ) . Ono my oor Jadrando 
ർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


(2 ) 


No. D5-3703863/2009 . 

4th March 2010 . 
Bids from Contractors /Firms for Prc -qualification 
Cum - Financialbids are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the Superintending Engineer 
Buildings and Local Works, Central Circle, Thrissur 
up to 4 p . m . on 29 - 1 - 2010 for the work mcntioned 
below (double cover system ) . 

Tender No. - P . Q . 97 /2009- 10 . 
Name of work - Construction of Staff Quarters 

for Government Employces at District 

Head Quarters Painavu- Idukki. . 
Estimate P . A . C . (Civil --Electrical) 

Rs. 476 lakh 
Period of Complction - 18 months. 
Details of work - units of RCC two storied at 

type building . 
Foundation - - Random Rubble masonry in CM . 
Superstructure - Brick work using wire 

cut bricks. 
Doors - Anjily wood . 
Windows - Steel windows. 
Flooring — Cement/ Ceramic tiles . 

A Class contractors/firms (also having joint 
venture ) Registered in State PWD having experience 
in the building construction work of similar nature 
and also consider themselves capable of Caking up 
the construction of major building can obtain Pre 
qualification bids & tender Schedule of the 
above building works from the office of undersigned 
from 20 -4 - 2010 to 22- 4- 2010 between 10 . 15 a . m . to 
4 p . m . on application and payment of Rs. 25 ,000 + 
VAT. The Electrical work of the above building 
shall be done simultancously with approved 
licensecs of Electrical inspectorate / Registered 
Elcctrical Contractors in PWD /Electricians in PWD 
under the supervision of Electrical wing of P .W . D . 
The Contractors Firms themselves should produce 
relevant records to prove their cligibility before 
he undersigned for obtaining the bids, the 
eligibility norms are as follows: 


1. Contractors/ Pirmsshould execute Government 

works of similar nature costing Rs. 286 Lakh 
cach during the last five financial yean 

( Anma) turn over ) . 
2 . Contractors/Pirms should have satisfactorily 

completed a single work at least not less than 
Rs. 191 Lakh (Estimate P . A . C . ) during the 

last 3 years . 
3 . Contractors/ Firms should have a financial 

capacity of producing Bank guarantee at 
10 % of the contract amount of the work at 

the time of executing agreement. 
4 . List of Tools and Plants 
(a ) Lorry / Tipper 

- 3 Nos. 
(b ) Hoist 
( c ) Cement Concrete Mixer 
( d ) Vibrator 
(c ) Pumb 
(1) Generator 
(g ) Scaffolding & Shuttering – 2500 17 " 
( h ) JCB 

- I No 
Copy of certificate for Item Nos. 1 , 2 and 4 
attested by an officer not below the rank of 
Executive Engineer should be submitted along with 
the request for obtaining the bid . 

The filled up and signed P . Q . bids along with 
all required Pro forma and questionnaires and 
tertificates ( in triplicate ) with E . M . D . for 
Rs. 50 ,000 pleriged in favour of undersigned with 
cxecuted preliminary agreement in stamp paper 
for Rs. 50 in one scaled cover ( P . Q . bid cover ) 
and Tender Schedule (price bid ) in another cover 
superscribing the name of work and the Pre 
qualification bids as in the case may be sent by 
registered post so as to reach the office of under 
signed before 4 p . m . on 29 - 4 - 2010 . The department 
will not be responsible for any delay or 
loss in delivering by post (Courier Service will 
not be accepted ) . The tender documents will be 
issued only to the registered contractor s of PWD 
and are not transferable . If the date of receiving 
tender happened to be a public holiday, the tender 
will be received very next working day in the 
specified time. 


The P . Q . bids will be opened on 29 -4 - 2010 
at 4 . 30 p . m . and will be subraitted to the Chief 
Engineer s Committee for scrutiny and finalization 
of Pre- qualification panels. The cover containing 
Tender Schedule ( price bid ) will be opened only 
after the firalization of P . O . bids by Chief 
Ergincer s Committee and only those of the bidders 
who have become pre-qualified for the particular 
work 


The date and timeof opening of price bid will 
be intimated to the P . Q . Contractors firmas 
concerned in time. The tenders of those who have 
not become qualified will not be considered on 
any account . 


- 2 . അപേക്ഷകർ പ്രവ്യത്തിയുടെ എസ്ററീമാറ് 
| അടങ്കൽ തുക 191 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും 
ഒററ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ 
3 വർഷത്തിനുളളിൽ ഏറെടുത്ത്പൂർത്തീകരി 
ചിരിക്കണം, 


3 . 


എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 ബാങ്ക 
ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുളള സാമ്പത്തികശേഷി 
| ഈ ന യ 1 0 1 ക്ക ണ .. ഇതിനായി ഈ 
( പവിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കററ് ഉളളടക്കം. പെയ്തിരിക്കണം. 


തായി പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്തമായി 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


The tenders of the Contractors / firms without 
required E . M . D . of Rs. 50 ,000 pledged in the 
name of undersigned and the executed preliminary 
agreement in stamp paper worth Rs. 50 in cover 
No . I (Technical bid ) will be summarily rejected . 

The condition in G . O . ( P ) 84 /97 /PW & T dated 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other 
conditions prevailing in K . P . W . D . regarding P . Q . 
bids and tenders will remain unchanged and are 
equally applicable to the above work also . 
The undersigned reserves the right to reject all or 
any of the tenderson P . Q . bids without 
assigning any reasons. Price preference of 10 % of 
the contract amount of the lowest quoted contractor 
may be allowed to the tender submitted by 

M/s Kerala State Construction Corporation Limited . 
All the rules in PWD regarding the tenders 
are applicable to this tender also . 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
മദ°ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടു 
ളളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവത്തി 
ഏറെറടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരുമായ എ ക്ലാസ് 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് മുൻഗാഗ്യതാനിർണ്ണയത്തിനും 
പവ്യത്തിക്കുമുളള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
( ഡബിൾ കവർ സഹിതം) . ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വ ർ ക്കു ക ൾ ഇ ല ക " ( ടി ക്ക് അ 
ഇൻസ്പ ക്ടറേറ്ററിന്റെ അം ഗീ ക ര മ ള ള വ ർ , 
രജിസa(Sഡ് ഇല ക ടിക്കൽ കോൺടാകാറഴ സ ", 
പി , ഡN . ഡി . യിലെ ഇലക്ട്രീഷൻ എന്നിവരെ 
കൊണ്ടും പി , ഡസ്സ , ഡി , ഇലക് ടിക്കൽ, വിഭാഗം 
എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കണ്ട 
താണ്, 

6:3ഘാസ് നമ്പർ - പി , ക . 97 / 2009 . 10 . 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ 

ഇടുക്കി പെനാവിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗ 

സ്ഥർക്കു വേണ്ടി ക്വാർട്ടേഴസ് നിർമ്മാണം, 
അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ) - 

രൂപ 476 ലക്ഷം, 
വിവരണം - 9 യൂണിറ്റാ - രണ്ട് നിലകളിൽ 

- ഫ്ളാററ ടൈപ്പ് കോൺ കീറ" കെട്ടിടം. 
അടിത്തറ - കരിങ്കല്ല്. 
വാതിൽ. ആഞ്ഞിലിമരം, 
ജനൽ - സീൽ, 
ചുമർ - വയർകട്ട് ഇഷ്ടിക പണി, 
ഫ°ളോറിംഗ് - സിമൻറ് സിറാമിക് ടൈൽസ്, 
(പവറുത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 18 മാസം, 
താഴെപായുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുളള 
രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുളള അപേക്ഷ 
യാടൊപ്പം ഹാജരാക്കണ്ടതാണ്. 
1 . കഴിഞ്ഞ 5 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക 

ഇടപാട് തുക 286 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത 
സമാനമായ സർക്കാർ പവിത്തികൾ ചെയ്തിരി 
ക്കണം, ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ ഏററവും പുതിയ 
വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീററ് ( ടേൺ ഓവർ 
കണക്ക്) ഉളളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം, 


( എ ) ലോറിടിപ്പർ 

- - - 3 എണ്ണം 
( ബി ) ഹോയിസ്റ് 

- 3 എണ്ണം 
( സ ) സിമൻറ് കാൺക്രീററ 
മിക് സർ 

- 3 എണ്ണം 
( ഡി ) ബാർ 

- 4 എണ്ണം 
( ഇ ) പമ്പ് 

- 3 എണ്ണ• 
( എഫ്) ജനാർ 

- 2 എണ്ണം 
( 1 ) സ്കാഫാൾഡിംഗ 

& ഷട്ടറിംഗ് - - 2500 ച . മീററർ 
(എച്ച് ) ജെ , സി , ബി . - 1 എണ്ണം 
( കമനമ്പർ 1 , 2, 4 എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുളള 
രഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കണം. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും ( പവ്യത്തിക്കുമുളള 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻറ 
മാഫീസിൽനിന്നും 20- 4-2010 മുതൽ വൃത്തിദിവസ 
ങ്ങളിൽ 10 . 15 - നും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ രൂപ. 25,000 + 
വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
22. 4.2010 , 4 മണിക്കുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും 
ദർഘാസം ഫോറങ്ങൾ ലയിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
സ്വീകുരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 29 -4 -2010, 
4 മണിവരെയാണ്. 


- കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന് കുറഞ്ഞ 
8ർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ 
തുകയിൽ നിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയ 
മാണ്. പൂരിപ്പിച്ച 8 ച 0 8 , 9 വ ല ി ക ളു ട ങ്ങ 1 യ 
മുൻയോഗ്യതാ ഫോറങ്ങം ( 3 കോപ്പി) നിരതവ്യം, 
( പീലിരിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ അടക്കും ആദ്യത്തെ 
കവരിലും പ്രവൃത്തിക്കുളള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്ത 
കവറിലും പ്രത്യേകം - മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മററും 
യഥാവിധി കവറിന് മുകളിൽ എഴുതി താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓഫീസിൽ ദർഘാസ 
( പമാണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു 
മുൻപായി എത്തുന്നവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർഡ 
തപാലിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ( കൊറിയ 
സർവ്വീസിൽ വരുന്ന തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) . 
തപാൽ തകരാർമൂലമോ മറേറതെങ്കിലും കാരണ 
വശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് യാതൊരുവിധമായ 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറെറടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പാതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കു 
കയാണങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത 
സമയം വരെ ദർഘാസികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് 


ർഘാസ പ്രമാണങ്ങൾ പൊ തു മ രി മ ത്ത 
കുപ്പിലെ അംഗികത കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കു 
അത് അവ കമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത 
മാകുന്നു. മുൻാഗ്യതാ നിർണ്ണായത്തിനുളള ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെമുപ്പതിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു 
( പറശിക ഉടമ്പടിയും 50, 000 രൂപയുടെ നിരതവ്യവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരവും തരൂർ 
സൻട്രൽ സർക്കിം സു ( പബിംഗ് എഞ്ചീനിയുടെ 
പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതാ .. ണയപ്പെടുത്തിയതാ 
ആയിരിക്കണം, മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള 
ഒർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസ സ്വീകരിക്കുന്നതിന 
നിശ്ചയിച്ച് അവസാന ദിവസംപകിട്ട് 4 . 30 ന 
തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീne 
എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിററിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും 
അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി അയയം ആക്കുന്നതുമാണ്. 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് 
അംഗീകരിച്ചു. കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 
പവുത്തിക്കുളള ഒe.It: കൾ മാത്രമേ തുറന്നു 
പരിശോധിക്കുകയുളളു . ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
യോഗ്യത നിർണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കരാറുകാരുടെ 
( പ്രവൃത്തി1: 

4ളള ഉദ്ഘാ1) കൾ തുറക്കാതെ തന്ന 
നിരസിക്കുന്നതായി ക്കും , 


യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരു സ്ഥാപന 
ങ്ങളുടെ പവ്യക്തിക്കുളള 8 3 2.1 2 സ 1 ക യ 
തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ട 
വം മുൻകൂട്ടി അ വൻ ജി ക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം താരം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഒാഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, പൊതുമരാമത്ത 
വകുപ്പിലെ ഉദഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ 
11്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form - Rs. 25, 000 + VAT reach . 
Time of completion - 24 months for Sl. No. 1 and 

9 months for $ 1.No. 2 . 
| E , M . p . of Rs. 50,000 each should be 
endorsed for the worlo in favour of Superintending 
Engineer . The date of issue of tender documents 
is tro 30- 3- 2010 to 3 - 4 -2010 upto 1 p . 1 . 
Last date of recenf tender - is on 9 -4 -2010 upto 4 
p , m . The technical bids will be opened at 4 . 30 p . tr . 
on the same day . If it falls as a holiday, the next 
working day will be taken into account. The Contractor 
havingA Class Registration in PWD / Irrigation 
Department of Kerala State and who have completed 
atleast one work of similar nature having a magnitude 
of 40 % of the estimate cogt of abovr works within 
5 years . The documents in proof of this shall be 
produced along with the aoplication for tender 
documents. The E . M . D . and Preliminary Agreement 
and T . R . 5 (in Original) should be furnishexl along 
with Pre-qualification tender . All other 
conditions prevailing in P . W . D . regarding 
pre - qualification bids and tenders are laid down in 
G . O . ( P ) No . 84/91/Pw & T dated 19,8 - 1997 
will be applicable . Concession which is allowed 
to the Kerala State Construction Corporation 
and Labour Contract Co-operative Sociсties as per 
rules in force will be applicable to this tender also . 
Tender documents will be accepted by this 
office only through Registered Post/Speed Post. Furder 
details can be had from this office on all working days . 
Vote : Prequalification tender documents should 

be submitted with all details in separate 

covers as follows : 
Covcr 1 - Technical bid in duplicate with 

TR 5 , EMD and Preliminary agreement 

ctc . tied together. 
Cover 2 - Financial bill . 
The above cover should contain name of work 
address contact etc . and these covers are to be 
enclosed in a big cover with name of work and 
address written on it. Otherwise the tender will 
be rejected . E . M . D . should be in variably 
from a Scheduled Bank . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം 
:ഉത്തരാഖല , കഴിക്കാട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തി 

കൾക്ക് മുൻദയാഗ്രതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


Office of the Superintending (Sd .) 
Er.ginger , Buildings and Superintending Engineur 
LocalWorks , Central (For and on behalf of 
Circle, Thrissur . 

the Governor of Kerala ) . 


PRE- QUALIFICATION -CUM TENDER 

NOTICE 

[ No . 5/ 2010] 
No , DC-13,190/ 2010 , 

27th February 2010 . 
Pre- qualification -cum ccnders are invited by the 
Superintending Engineer , P . W . D . Roads and 
Bridges, North Circle, Kozhikode for the following 
works for and on behalf of the Governor of Kerala . 


ടി . 


Name of work with 

Estimate P . A . C . 


No . 


( കമ 
നമ്പർ 


( പ്രവർത്തിയുടെ പർ 
-- അടങ്കൽ തുകയും 


I 


Wayanad District 
Stimulus Packagc - Construction of Chekkadi 

Bridge in Pulpally - Chekkadi- BaveliRoad - 
Rs. 668 . 91 Lakh 

Kangur District 
Tourism - Malabar Package -- Improvements to 

Maloor - Koovakkara - Chithravattom 
Puralimala Road k . m . 2 630 to 4 /680 by 
Providing BM & BC in Kannur District - - 
Rs. 287. 30 lakh 


വയനാട് ജില്ല 
- 1 സ * ററിൽസ പാക്കേജ് - പുൽപ്പളളി, 

ചാടി . ബാവലി 20ാഡിൽ പാട 
പാലം നിർമ്മാണസരൂപ fj68 , 91 ലക്ഷം 

കണ്ണൂർ ജില്ല 
2 ടൂറിസം- 18 ലബാർ പാക്കേജ് -iാർ- - 

കുറിക്കാ 
ചിത്രവട്ടം പുരളിമല 200ഡ " " കി . മീ . 
2/630 മുതൽ 4/ 680 വരെ ബി . എം . & 
ബി , സി , ചെയ്തു അ 01 01 8ം ധി 
പ്പെടുത്തൽ - നൂപ 287, 30 ലക്ഷം 


2 


നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000 വീതം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25,000 + 

വാറാ , 


| 


നിർമ്മാണ കാലാവധി - കമനമ്പർ 1 - ന് 24 മാസം, 

ക മനമ്പർ 2 ന് 9 മാസം. 
ർഘാസം സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
( പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് ( പ മ മ ണ ങ്ങ ൾ 
30- 3- 2010 മുതൽ 3 - 4- 2010 ഉച്ചയ്ക്കും 1 മണിവര 
നൽകുന്നതാണ്, ദർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 9 . 4- 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 
മുൻ യോഗ്യതാ പ്രമാണങ്ങൾ അന്നദിവസം 4 . 30 ന 

1ാണ്. അന്നദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവ്യത്തിദിവസം തുറക്കുന്നതാണ്. 
- നിരതഭവ്യം, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അസ്സ ൽ 
ടി , അ ർ . 5 രസീത എന്നിവ പ്രീ - ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 
ബിഡ്ഡു കളാടൊപ്പം ആ യ യ • 2 ക ണ്ട ത ര ണ . 
19 - 8-1998- ലെ ജി , ഒ, പ്രീ ) 84 |97 | പി , ഡബ്യൂ . 
ആൻ ടി യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
കുടാതെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ കരാറുകാരുടെ 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ന ി യ മ ങ്ങ ളു . ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും, കേരള സ്ററാ ” കണ്സ്ട്ര ക്ഷൻ 
കോ ന പ റേ ഷ ൻ , ലേ ബ ർ കോ ൺ so ക " ന 
സൊസറികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയമപ്രകാരമുള 
എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിനും വാധകമായിരിക്കും. 
അപേക്ഷകർ അതാതു പ്രവർത്തിയുടെ അടങ്കൽ തുകയു 
40 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്തതും സമാനസ്വഭാവമുളള 
തുമായ ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും ചെയ്തുതീർത്തിട്ടു . 
ള്ളവരുമായ എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ ആയിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് ( പ്രമാണങ്ങൾ രജിസ്ററർഡ് തപാലിലോ 
സ്പീഡ് പോസ്ററ് മുഖാന്തിരമോ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുകയുളളു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 
കുറിപ്പ്: -മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ 

താ പറയുന്നപകാരം സമർപ്പിക്കുണ്ട 

താണ്. 
കവർ 1 - ടെക്നിക്കൽ ബിഡം 2 കോപ്പിയോടെ . . 

- ടി , ആർ. 5 , നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക 

ഉടമ്പടി എന്നിവ തുന്നിചേർത്തത്. 
കവർ 2 - ഫൈനാൻഷ്യൽ ബിഡ . 


മേൽപ്പറഞ്ഞ കവറുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, 
അടക്കം ചെയ്ത രേഖകളുടെ പേര്, മേൽവിലാസം 
എന്നിവ ചേർത്ത്മൂന്നാമത്തെ കവറിൽ അടക്കംചെയ ത 
( പവിയുടെ പേര്, മേൽവിലാസം എന്നിവ 
ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം 
നിരസിക്കുന്നതാ ണ് . നിരതവ്യം ഷെഡ്യൂൾഡ 
ബാങ്കിന്റെതായിരിക്കണം. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Roads & Bridges , 
North Circle , 
Kozhikode 


{ Sd . ) 


Superintending Engineer . 


